SCATTER.XLS 


CURRENT VALUES (AVERAGE O 

: LAST 4 PICKUPS) 




MENTHOL BRAND 

TAR/PUFF 

MEN/PUFF 

B&H 100 (SP) 

1.5 

0,06 

B&H DELUXE UL 100 (BOX) 

0.6 

0.04 

B&H LIGHTS 100 (SP) 

1.0 

0.06 

KOOL 100 (SP) 

1.7 

0.05 

KOOL KS (SP) 

1.9 

0.08 

KOOL MILDS KS (SP) 

1.5 

0.06 

MARLBORO KS (SP) 

1.9 

0.07 

MARLBORO LIGHTS KS (BOX) 

1,3 

0.06 

NEWPORT 100 (BOX) 

2,1 

0.04 

NEWPORT KS(SP) 

2,1 

0.06 

NEWPORT LIGHTS LONG SIZE (BOX) 

1,3 

0.04 

NEWPORT LONG SIZE (BOX) 

2,1 

0.05 

SALEM UL 100 (SP) 

0.5 

0.03 

SALEM 100(SP) 

1.7 

0.06 

SALEM KS (SP) 

2.2 

0.08 

SALEM LIGHTS 100 (SP) 

0,8 

0.05 

SALEM LIGHTS KS (SP) 

1.2 

0.06 

SALEM SLIM LIGHTS 100 (BOX) 

VA SLIMS 100 (SP) 

1.1 

0.07 

1.4 

0.06 

VA SLIMS LIGHTS 100 (BOX) 

0.9 

0.05 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkmk0001 






